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Erklärung über die Konformität mit dem Baumuster 
Hiermit wird erklärt, daß die Zubehörteile 


Mikrofon-Hörerkombinationen MHS 300, MHS 301, MHS 400, MHS 500, 
MHS 501 
für Motorradhelme 


zur Verwendung an Funkgeräten wie: 


LPD-Funksprechgeräten 
PMR-Funksprechgeräten 
Amateurfunkgeräten 
CB-Funkgeräten 
mit geeigneten Anschlußbuchsen 2.5 mm / 3.5 mm 


alle für die Produkte relevanten technischen Vorschriften im Anwendungsbereich der 
Richtlinien 1999/5/EG (RTTE-Direktive) und 89/336/EWG (EMV-Direktive) des Rates 
erfüllt : 


EN 301 489-1, EN 301 489-03, EN 301 489-05, EN 301 489-07, EN 301 489-13, EN 
301 489-15 


Diese Konformitärserklärung gilt für die bestimmungsgemäße Verwendung an den o.a. 
Funkgeräten für Kabellängen unter 3 m (ohne weitere Verlängerungskabel). An CB- 
Funkgeräten darf dieses Zubehörteil nur betrieben werden, wenn das Funkgerät nach 
den Herstellerangaben für die Verwendung von Elektretmikrofonen als geeignet erklärt 
ist. 
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